Mittariston ja hallintalaitteiston osalta on 
myös käytetty hyväksi kilpailutoiminnasta, 
erityisesti ralleista saatuja kokemuksia 
Kilpaileminen ei ole, eikä saa olla 
itsetarkoitus. Se on yhtälailla kokeilu- ja 
tutkimustyötä 
Tässä tuloksia 

nopeusmittari on iestäänselvyys, käy 
ntinopeusmittari ei, paitsi Escort Mexi 
cossa. Se on välttämättömyys 

hallintalaitteet ja katkaisimet ovatajajan 
käsillä 

pienikehäinen RS :n ohjauspyörä 

muita = moottorin valvontamittareita 
polttoaine-, öljynpaine-, vedenlämpö- 
sekä volttimittarit 


Moottori on tilavuudeltaan 1601 cm», 
suora neloskone läpihengittävällä sylin- 
terikannella. Cortina GT :stä tuttu, 
luotettava voimalaite — kilpailukäyttöön 
viritetty ja menestyksekäs. Formula 
Fordin vauhdittaja 

Tämä moottori valittiin Fordin Lontoo- 
Mexico-autoihin, koska luotettavuus ja 
hyvä huollettavuus katsottiin ensisijaisiksi 
ja tärkeimmiksi tekijöiksi 

Escort Mexico kiihtyy 0-100 km/h 10.8 
sekunnissa ja huippunopeus on yli 160. 
km/h. Ja näin hyvä suorituskyky saavute- 
taan “arkivirityksellá”: 86 hv/5500 r/min 
(DIN) 


